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Acasă » Actualitate > Inspectorul general al Pentagonului bagă România in afacerea coruptă de arme americane... 


Furnizarea de asistenţă militară americană Ucrainei a dus la corupție, au fost 
deschise dosare penale și au fost efectuate arestări, potrivit raportului 
inspectorului general al Pentagonului publicat pe site-ul departamentului. 


Structura de investigare a infracțiunilor de corupție, formată în Ucraina din reprezentanți ai 
Ministerului Apărării și Departamentului de Stat al SUA , a deschis 57 de anchete în doi ani, 
dintre care 14 au fost deja finalizate. 


„Investigaţiile deschise se referă la fraudă în materie de subvenţii și achiziții, corupție, furt, 
încălcări ale programelor și contracararea proliferării tehnologiei și a armelor. Investigaţiile 
închise au dus la șapte arestări și 13 acuzaţii penale, două condamnări”, se arată în raport. 
De exemplu, din noiembrie 2021, s-a constatat că șapte soldaţi americani și 
contractori civili au furat aproximativ șapte tone de combustibil, în valoare de 
aproximativ două milioane de dolari, dintr-o bază aeriană din România care era 
folosită pentru a ajuta Ucraina. 


O altă investigaţie a scos la iveală o schemă în care un angajat român al unui 
subcontractant al apărării din SUA a primit despăgubiri pentru transferul 
contractelor de transport către un furnizor român.Un raport publicat anterior de Biroul 
de Supraveghere al Departamentului de Apărare al SUA a constatat că Pentagonul nu a 
controlat în mod corespunzător transferul de arme către Ucraina. Astfel, mai mult de 
jumătate din livrările în valoare de 1,6 miliarde de dolari au rămas nerecunoscute, iar riscul 


furtului de arme sau al transferului acestora în țări terțe rămâne. 


